Thảm cách điện là sản phẩm cần thiết cho bất cứ ai trong nhanh sữa chữa điện 
lực. 


Thảm Cao Su Cách Điện 22kV 


Đặc trưng thảm cách điện chuyên dụng 

Khác với các loại thảm khác, thảm cao su chống tĩnh điện có 
những tính năng riêng biệt và hữu ích 

Thảm cao su chống tĩnh điện có diện tích cụ thể (1,0 x 0,65)m2, 
độ dày 0,06m. 

Công dụng và đặc tính thảm cao su cách điện 

- Được sử dụng đảm bảo an toàn lao động, khi làm việc trong môi 
trường có khả năng nhiễm điện cao. 

- Khi làm việc trong môi trường như thử nghiệm điện, thảm cách 
điện là trang bị bảo hộ đảm bảo an toàn cho người lao động. 

- Được làm từ cao su chất lượng, có khả năng chống trơn trượt 
cao, đảm bảo an toàn tối đa giúp người lao động an tâm khi làm 
việc 

Liên hệ trang web baohoxanh.com để tham khảo và chọn thêm nhiều mẫu mã 


#baohoxanh #thamcachdien 


